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取扱説明書 
上手にご利用いただくために 


正し<安全にお使いいただ<ために、ご使庙前にこの 
「目又圾説明書」をよ < お読か < ださい。 

ご使田中にねからないことや不具合が生じたとさにおお 
に立ちます。 

特に、 ま全上のご注意 は必ず読んで正しくお使いくださ 
〇。 

お読かになつた後は、お使いになる方がいつでも見 6 れ 
るところに「保証書」とともに必ず保ちしてください。 


電気カーペット 

本体 

(ヒーターユニット） 

2畳相当 

おる HH-20S 

3畳相当 

HH-30S 

(電磁波但減タイプ) 
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ご使巧の前に 


安を上のご;'主意 


•ご使田の前に、この『安を上のご';主意』をよ<お読みのラえ、正し<お使い<ださい。 
•この項目は、いずれを安をに関する内容ですので、必ず守って<ださい。 

• 『を険』『警告』『ミち意』の意味は々のよラになっています。 


A を陵 

取あいを誤った場合、使田者び死亡または重傷を負ラを険び切迫して生じることび想定> 
されるもの。 

A 警告 

取あいを誤った場合、使田者び死亡または重傷を負ラ可能性び想定される もの。 

A 注意 

取あいを誤った場合、使田者び傷害を負ラを険が想をされる电のおよび物的損害のみの 
発生び想定されるをの。 , 


絵表示について 


么記号は、を険-警告- 'ま意を告げるわのです。 

〇記号は、禁止の行為を告げるわのです。記号の中や近<の絵は具体的な禁止内容をまして 
います。（左図の場合は、巧解や修理-改造の禁止） 

參記号は、行為を強制したリ指示する内容を告げるをのです。記号の中の絵は具体的な指示 
内容を表しています。（左図の場合は、電源プラグをコン t ントか6抜いてください） 


A 

运 


A を榜 


お温やけどや熱中を（脱水をがなど）を起こす恐れがあります。 
次のよラな方がお使いのときは特にミち意して < ださい。 



乳幼児、自巧で温度調節のできない方、巧膚感覚の弱いち、お子様、お年寄リ、 
巧膚の弱い方、眠気を誘ラ薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服雨された方や深酒•疲 
労の激しい方。比較的おい温度 （40 〜日〇で）で电長時間、皮膚の同じ場所に 
軸れているとお温やけどの原因となリます。 


お温やけどや熱中を（脱水をがなど）を起こす恐れがあります。 


ときどき体を動かすなど、ま意して使雨してください。 



就寝巧暖房器具として使巧しないでくだ わバーをはずして使巧しないでください。 

さし、。 



0 



但温やけどや熱中症 
(脱水症状など）の原 
因となります。 



















安を上のご注意（つづさ） 


次ぺージへつづ< 


r 


A 警告 


> 


施基はしないでください。また、修掛支術者じ(タトの人は、分ち?や修理をしないでくださし、。 



火災•感電-ケガの原因となリます。修理はお買上げの販売店または当社サー 
ビス窓□にご柜談 < ださい。 


電源コードを傷付けたり、破損したり、 
加工したリ、無理に巧げたリ、引っ張っ 
たリ、ねじったリ、束ねて通電したり、高 
温卽におづけたリ、また、重い物を載だ 
たリ、巧み込んだリしないで<ださい。 



電源コードが破損し' 
义お-感電の原因と 
なリます。 


電源コードや電源ブラヴが傷んだり、コ 
ン它ントの差込みがゆるいときは使巧し 


ないで < ださい。 



0 


感電•シヨート•発火 
の原因となリます。 


交流100 VW タトでは使巧しないでくだ 
さし、。 


電源ブラヴはコン它ントの奥までしっか 
リ差し込んでください。 




A ;' 主意 


電源プラヴを巧くときは、電源コードを 
持たずに必ず先端の電源プラヴを持って 
引き巧いてください。 



感電やショートして 
発火する原因となる 
ことがあリます。 


使巧時 W タトは、電源プラヴをコン它ント 
か6巧いて < ださい。 



ケガややけど、絶縁 
劣化による感電■漏 
電火災の原因となる 
ことがあリます。 


アイ□ン台として使用したリ、加熱物 
(ホツトプレートや乃スコン□など）を 
置かないで<ださい。 


ナフタ U ンなどの防虫剤は使巧しないで 
<ださい。 



熱で本体を傷め発火 
する原因となること 
があリます。 



コント□-ラー部を 
傷め、過熱し火災の 
原因となることがあ 
リます。 




























安を上のご;'主意（つづき） 


A 注意 


タコ足配線はしないでください。 


めれた手で電源プラヴの巧さ差しをした 
リ、本体の操作をしないでください。 



発熱によって义災 • 
感電の原因となるこ 
とがあリます。 




感電の原因となるこ 
とがあリます。 


スプレーちなどを本体の上やお< に置か 
ないで < ださい。 


コント□-ラーに水やお茶をこぼさない 
で < ださい。 




万一こぼしたときは、 
過熱の恐れがあリま 
すので、直ちに使田 
を中止し、販売店の 
点巧を受けて<ださ 
い。 


犬や猫などのぺツトの暖房巧には使巧し 
ないで < ださい。 


座巧団など保温性のよいものを長時間同 
じ場所に載だないでください。 



ぺットが本体や電源 
コードを傷め、火災- 
感電の原因となるこ 
とがあリます。 



その下の部分だけび局部 
的に熱 < なり、置いた物 
や床巧び変色したり、本 
体が故障する原因となる 
ことびあ0ます。また、 
物を置いた場所 U ■(タトの表 
面温度がめるぐなる原因 
となることびあります。 


針やピンなどで刺したリ、刃物で傷つけ 
た U しないで < ださい。 
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発熱体を傷め、义お • 
感電の原因となるこ 
とがあリます。 


巻いたままや、巧リたたんだまま、また 
凹凸や段差のあるところでは使巧しない 
で < ださい。 



発熱体を傷め、义巧 • 
感電の原因となるこ 
とがあリます。 


知つておいていただまたいこと 


^ご使巧に際して ] - 

•熱び逃げやすい床面でお使いの場合 

この力一ぺットには「 連続通電防止機能 」びついてい 
ます。この機能は運転中' 温度調節機能が働かない状 
態が2時間続<と自動的に暖房運起が停止 し、万一の 
過熱を防止するわのです。（面積切換ランプ、切タイ 
マーランプ、ひかえめ運転ランプは点なしています） 
板の間など熱び逃げやすい床面でお使いの場合や室温 
のおいとき I こも同様な状觀こなリ、作動する場合があ 
リます。この場合は電源/温度調節ツマミを一度「切」 
にしてか6、再度「1」（但）〜「己/ダニキック」（高） 
にしてお使い < ださい。熱び逃げやすい床面でお使い 
になる場合は、カーぺット本体の下全体に毛足のない 
-般の力ーペット、フェルト、毛巧などを敷いてくだ 


•新しい畳の上でお使いになる場合 
新しい畳の上でお使いになると、力一ぺット本体の下 
の畳び変色することがあリます。これは青畳が直射曰 
光でを色するのと同じ現象です。 


参コント□ーラーか6発生する音について 
使田中、コント□-ラーか6ときどき「カチッ」と音 
びしますび、これは温度調節機構の動作音で故障では 
あリまだん。 


参コント□-ラーが暖かくなることについて 
使田中、コント□ーラーび暖か<なリますび、故障で 
はあリまだん。 














































知つておいていただまたいこと（つづま） 

:ご使巧に際して ) - 


>本体のすベリ止め加工 I こついて 
力ーペット本体裏面は、すベリ止め加工びしてあリます。 
フ□-リングの床などで'本体びすべるのを軽減します。 


» 必ず、カバーをかけて使巧してください。 

ネ巿販の電気力一ぺット巧カバーを使巧される場合 
は、極端に薄いをのや極端に厚いをのはさけて<だ 
さい。 

ネま面温度が高すぎたり、十巧暖ま6ないことがあリ 
ます。また、本体を傷めるおそれびあリます。 


>設置場所について 

X 'ラジオやコードレス電話 I こ雑音が入ったリ電波時計 
び受信しにくくなることがあリます。その場合は、 
已 OcmLU 上離したリ向きををえてください。また、テ 
レビの画面 I こノイスが入るよラな場合はテレビのア 
ンテナケーブルを力一ぺットのコン t ントか6離ず 
など、位置ををえてみてください。 

X 高周波を利雨した機器（超音波治療器や工業田ミシ 
ンなど）、無線機などのそばで使田しないでくださ 
し、。故障の原因となることがあリます。 


を卽のる前と働ま 


面積切換スイッチ 


暖房面積を「を面」「左面」「ち面」 
及び「電力1/2」運転に切リ換 
え6れます。 


面積切換ランプ（ホ） 


電源/溫度調節*ソマミ 


電源の「入/切」およびカーぺッ 
卜本体の温度を調節します。 


巧 


12 3 


团 I 


入 


がソニク 


み 


電力1/2ランプ（赤） 


ひかえめ運転スイツチ 


通常運転/ひかえめ運転の 
切リ換えが巧能です。 


ひかえめ運おランブ（緑） 


電力 4) ひかえめ 


1/2 


運お 


■電源/温度調節 ■ 


■面積切換 ■ 




cP 

FUJITSU HOT CARPET 

咬 

p) (y 

6 時間後 
自動切 




(裏面） 


1111111111 m 




電源コード 


電源ブラヴ 


切タイマーランプ（赤） 


切タイマースイツチ 


切タイマーの時間を 「2 時間/ 4 時間」 
「6 時間」に t ツトできます。 


ネ室温が高いときに電源/温度調節ツマミを「1」(お） 
に近い位置にすると、暖ま6ないことがあリます 
が、巧障ではあリまだん。 

通電開始後、しば6くしてもめるく感じる場合は、 
電源/温度調節ツマミを「巳/ダニキック」（高）方 
向の位置に合わだてください。 

ネひかえめ運おは通常の運粒よリわ力一ぺットの表面 
温度がお < なリます。めるいと感じ6れるときは通 
常運較に切リ換えてご使巧 < ださい。 


※電気カーぺット巧カバーをご巧意<ださい。 


A を榜 


0 


たバーをはずして使巧しないで< 
ださい。 

但温やけどや熱中症（脱水症状など）の原因 
となリます。 


〇 







































































































を部のを前と働き（つづき） 


電力1/2運転について 


暖房面を交互に通電することによリ、通常のを面暖房 
運転に比べ、1/2の消費電力でを面暖房をしますので、 
他の電気器具との併雨時に起こることのあるブレー 
力ーダウンを少なくします。 

•設定は面積切換スイ、ソチを押し、「電力1/2」ランプ 
が点なするところ I こ合わだて < ださい。 

•通電初期は暖房面に温度差びあリますが、しば6< 
すると同じになリます。 

参「電力1/2」運転の場合は通雲初期の温度の立ち上 
びリび少し遅くなリます。早く暖めたいときは、最初 
の30巧くら いは通常のを面暖房運転でお使いくださ 


い。 

•室温が但いときや熱び逃げやすい床面でのご使田に 
よリ通常のを面暖房運転の最高温度まで達しない場 




連続通電化止機能について 


» 運較中、温度調節機能が働かない状態が2時間続< 

と自動的に暖房運起を停止します。 

(面積切換ランプ、切タイマーランプ、ひかえめ運転 
ランプは点なしていますび、各スイツチは受け付け 
まだん。） ( I ^ P 4, 


知つておいていたださたいこと 


自動急速暖房について 


•電源を「入」〔電源/温度調節ツマミを「1」 （ お）〜 
「己/ダニキック」（高）〕にすると、自動的に急速暖 
房運転となリ、すばや < 設定した温度まで暖めます。， 


運転が態の記憶について 


•面積切換、切タイマー及びひかえめ運転の設をを記 
憶します。 

•電源を入れたときは、前回の運転状態で運転を開始 
します。 （ 電源プラグを抜いて电記憶しています。） 


ひかえめ運転について（室温它ンヴー） 


他の暖房器具との併田などで、室温が上昇したとまに、 
カーぺットの表面温度を自動的に下げるなどのコント 
□ールをし、無鼠な暖めすぎを防ぎます。 

参お巧みの温度音'わないとさは電源/温度调即ツマ 
ミを調節するか、通常運転でご使巧ください。 


電磁波但減タイプについて 


この電気力ーペットは、特5朱なコードヒーター 
(発熱体）を使巧して、 XI 力一ぺット本体の暖房 
される部分の表面か6発生するが但周波の磁界 
を但減しています。（ 特に操作する必要はあリま 

^ん) XI 電源〕ー ド や制御回路部分は但減されていまだん。 
X 2家庭巧電気製品か6発ちする電礎波の一種です。 

なお、電磁波の人体に与える影響については、 WHO を 
はじめとする公的機関 ( こおいて疫学的 ( こは証明されてい 
まだん。 （2007 年 4 月現な） 


上手な使い方 ^ 

•ちえ込みの厳しいときは、ストー 
ブなど他の暖房器具と併田して< 

ださい。ストーブなどと併田する 〇 \ 

場合は、必ず力ーペットを ImLU 上/ ^ \ 

離してください。適温び得6れな p - f - —— t 二^ 
いことびあリます。 1本体カバー 

•ひざかけなどを併雨すると、熱が逃げに << 効果的です。> 
•ひざかけなどは、電気暖房器し U 外の一般の电のをお使 
いください。 

•ひざかけを使わないときは、力一ぺットの上に置かな 
し、 で < ださい。 

•カーペットの上に直接お座リくだ (P% 

さい。座巧団やクッションを使ラ 

Ji 

と、熱が伝わ W こ<<なます。 \ 

本体 カバー 

( It 

' 本体カバー 

r A 注意 1 

/r>. 産巧団など保温性のよいものを長時間 
同じ場所に載だないでください。 

参その下の部おだけが局部的に熱くなリ、置い 
た物や床なが変色したリ、本体が故障する原 
因となることがあリます。また、物を置いた 
場戸斤じ》卜のま面温度がめるくなる原因となる 
し ことがあリます。 ) 

•暖房面積切換えで必要な部巧だけ fk 

暖めることがでさます。使い方や 1： ^ \\ 

使田人数によつて暖房面積を上手 卜…城…\ 
に切リ換えると、電気代®節約にぶ，^ \ 

な。ます。 

、 本体カバー 













































































使い方 


力一ぺツトを敷くときのお願い 


平6な巧面に広げて敷いて < ださい。 


A 注意 


0 


巻いたままや、巧りたたんだままで 
使巧しないでください。 

•発熱体を傷め、火災•感電の原因となるこ 
とがあリます。 




>シワびできないよラに、伸ばして V / /ヵバ- 
ご使田願います。シワのまま長時^^^ 

間使田していると、故障の原因と 
なることがあリます。 

>水のかかリやすい場所、玄関□など±足で上がる 
場巧などでは絶巧に使田しないでください。 


\巧面 


ネ巧のよラな場所でご使巧になると敷物や巧面に変 
色•変形-割れ-すさ間が生じることがあリますの 
で直接敷かないで< ださい。 

•熱に弱い敷物の上。 

•熱に弱い床材（コルク材の床、ピータイル、つ □- 
リング、寄せ木や白木の床面、天が木の床面、塩化 
ビ ニールな どプラスチ ックシー ト貼リの床面）の上。 

ネカーぺット本体の下を体に毛足のない一般のカー 
ペット、フェルト、毛巧などを敷いて断熱してくだ 
さい。 

ネワックスをかけたフ□-リングの上でご使雨になる 
と、ワックス①種類 I こよっては本体①スベリ止めが 
床面に巧る場合があリます。 

* 塩化ビ ニール 製の クッ シヨ ンフ □ア①上でご使田に 
なると、熱や湿気の影響で本体のスベリ止めび床面 
に巧る場合があリます。 


家具を置<とき 


本体の下にカーぺツトを敷いて使巧するとき 


•脚の細いものや、とびつたをのは、力一ぺット本体 
の発熱体を傷めて故障の原因となリますので、必 
ず当て板を敷いてください。 



当て板巧〜 10 cm ち-厚さ 1 cm け上） 

X 床面 5 cm 角4脚のテーブルを置く場合、約 200 kg 
の重さまで耐え6れます。 


方な网抽— ~ 


•ピアノ、タンスなどの重い物やキトスター(車） 
の付いた椅テは載だないでください。 

•背をたれ付きの椅子の脚など 一 
で過度に荷重をかけないでく 
ださい。 ， 



(•毛足のない一般の力ーペット、フェルト、毛ななど' 
を敷いてお使いください。 

•市販のカーペットのブレ防止雨品（ネット、マッ 
卜、スプレー等）をお使いください。力ーペット本 
体が移動したり、盛リ上がつたリするのを輕減し 


カバー 

力一ぺット本体 

毛足のない 
一般のカーペット 


•毛足のあるカーぺットの上では使雨しないで< 
ださい。本体に「シワ」が発生して、故障の原 
因となることがあリます。 

•床暖房の上では使雨しないで<ださい。 

•カーぺットの上に畳やフ□ーリング材等を設置 
しないで < ださい。 



たヴラコタツを併用する場含 


0わーペットの中央に置きます。 

网 ん•八 _ 


•力一ぺットのコント□-ラーに巧団を掛けないでください。 

•力一ぺットとトグラコタツを同じコン它ントで使雨するときは、 

ご家庭のブレーカーやコン t ントの定格を調べてください。カー 
ぺットとグラコタツの合計消費電力し U 上のを格び必要です 。 J 

/ 3 


Q 温度調節をします。 

V 


•トヴラコタツの温度調節ツマミは、「中」〜「弱」または「切」に 
して、温度調節は力一ぺット①コント□-ラーで行つてください。 
•力一ぺットの上でトグラコタツを使田すると、力一ぺットはトグ 
ラコタツの熱を感じて自動的に温度を下げる働きをします。 

•豆质コタツなど、電気を使わないコタツとの併田はおやめ < ださい。1 

J 



















































使い方（つづき） 


ご使用の順巧 


夕 


本体を敷きます。 



I 箱か6化して広げたときについている折リジワ 
はできるだけ伸ばしてご使田ください。発熱体 
を傷め故障の原因となることがあリます。 
•カーペットを十巧に広げ6れない状態では特に 
本体にシワびよリやすくなリます。シワびよつ 
た状態にな6ないよラにカーペットを十分に広 
い平6な床面に敷いてください。 


を 


たバーをさ卜けます。 


カバー 

1 

f A を陵 1 

/I \ 

カバーをはずして使 
用しないで<ださい。 

•イ西品やけどや熱中症 ( 脱水症 
、状など）の原因となリます。 J 

)r 又 

1 - 

カーぺット本体 

V 


電源ブラヴをコン它ントの奥まで 
しっか U 差し込みます。 



コン它ント（交流 100 V ) 


A 警告 


0 交流 100 VW 外では 
使わないで < ださい。 

♦义巧-感電の原因となリます。 



y 一 電源/温度調節*ジマミをお巧みの位置 
。一〔「1」(1き)〜「5/タニキック」(高)〕にさわだます。 

•ランプが点なします。 

X 室温び高いときに電源/温度調節ツマミを「1」 （ 但） 

( こおい位置 I こすると、暖ま6ないことがあリますび 
故障ではあリまだん。通電開始後、しば6くして电 
めるく感じる場合は電源/温度調節ツマミを巧/ 
ダニキック」（高）方向の位置に合わだて<ださい。 


面積切換スイツチで日爱房面積を選び 
ます。 


•面積切換スイ、ソチを巧すごとに下図の順に切リ換 
わリます。 

〇巧 一^兩司〇畏 一^を呆1〇货 一^巧窜来巧_ 

■■■■面ち切換 ■■■■ ■■■■面语切あ ■■■■ ■■■■面預切換 ■ 



脚〇 

I ，■■■■面桂切換 


•電源を入れたときは、前回の運転状態で運転を開 
始します。 






使い終わりました6 


/温度調節ツマミを「切」にし、電源プラヴ 
をコン它ントか6巧いてください。 



A 注意 


を 


使用時 W 外は、電源 
プラヴをコン t ント 
か6巧いて < ださい。 

•ケガややけど、絶縁劣化に 
よる感電-漏電义災の原因 
となることがあリます。 


ネ7切タイマーの使い方 


切タイマースイツチで切タイマー時間を 
選びます。 

•切タイマースイツチを巧すごとに下図の順に切リ 
換わリます。 

2 4 6 時間お 一- 2 4 6 時間後 、 2 4 

00柴輔切 一 ► 夺〇 〇 SB な 一 ► 〇ホ！ 


時間* 
► 〇 自動切 


J 


•運転中に切タイマースイッチを押して切タイマー 
時間を変更すると、その時点か6新たにタイマー 
び開始します。 

•電源を入れたとさは、前回の運転状態で運転を開 
始します。 

ネ2ひかえめ運転の使い方 
ひかえめ運転を選びます。 

•ひかえめ運転スイッチを押すと、ひかえめ運転ラ 
ンプが点なしひかえめ運転び選択されます。再度 
巧すと、ひかえめ運転ランプび消なしひかえめ運 
転が解除されます。（通常運転に戻リます。） 

广>^ひかえめ — ► A ひかえめ 
U 運お ^ 運お 

•電源を入れたときは、前回の運転状態で運転を開 
始します。 


タタタ*; 
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团 I 


： 3 4 5 1 

3：■お 


■ ■■■電源/温度調節 ■ 

ジ 

FUJITSU HOT CARPET 


柳 

■■■■旧 i お 

^電力 ひかえめ 

U 1/2 ホ運ぉ 

1切換 ■■■■ 

(切 gp-i 

246 時間後 

安自動切 


•コント□ーラーの上に座巧団など保温性のよいをのを載だないでください。 
•熱いトカンなどを載だないでください。 

• V グラコタツ LU 外の他の熱器具をカーペットの上で使雨しないでくださし、。 
•乂のついたタバコを落とさないでください。 

参ご家庭での室内暖房し U 外の田途には使わないで<ださい。 


























































































お手入れ 


曰常のお手入れのしかた 


♦お手入れの前に必ず電源プラヴを巧いて< ださい。 

※力ーペット本体は水洗いやドライクリーニンヴ、シわンプークリーニンヴはできまだん。 


0表面のホコリを取ります。 

•掃除機でホコリや遊び毛を取つてください。 



^ミちれた巧をふき取ります。 

•台所雨中性洗剤（食器雨）をめるま湯に溶か 
し、巧に含まだ、よ< しぼつてか6ミちれを毛 
並にそつてふさ取つた後、タオルなどで洗剤 
を十巧にふき取つてください。 


巿販ののーペットクリーナーを使ラ場台 

•力一ぺットクリーナーの「ご使雨方法」に従ってく) 

胃ださい。 _ _ J 


ジュース や コーヒーを こぼしたとき 

•乾かないラちにティッシュペーパーや、 柔らかし、 
巧で吸い取リ、その後めるま湯に浸した巧をよく 
しぼつてふき取つてください。めれたままにして 
おきますと、カーペット本体やその下の畳や床に 
シミび付くことがあリます。 

また、そのまま使巧を続けた場合、加熱•乾燥によ 
リ本体の発熱体上にシミび浮き化ることがあリま 



- 

♦ベンジン • シンナー • 漂白剤などは使田しないで< 
ださい。 


参コント□-ラーは、め6さないようにしてくださし、。 
•お手入れ後は、十巧乾燥さだてください。 
•梅雨の時期や、カーペットを長期間たたみ等の上 
に敷いたままにしておくと、結露してカビび発生 
することびあリます。時々、力一ぺッ トとたたれ尊 
の間 I こ空気を入れたり、日光に当てたリするなど 
床の湿気を防ぐよラにして < ださい。 


カバーのクリーニン ヴのしかた 


※たバーの種類によってお手入れのしかたが異なリますので、たバーの「注意書き」に従って<ださい。 


ダニのおそ3じのしかた 


♦ダニは熱と乾燥が苦手です。特にダニを気にされる方は、定期的に力ーペットを暖めて、表面を掃除機で掃除してください。 

力ーペット本体を広げてカバーを掛け、 ^^>40分じ(上通電した後、電源/温度 

CF 電源プラヴをコン tz ントに差し込みます。 § Sr 調節ツマミを「切」にします。 


電源/温度調節ツマミを 
「5/ダニキック」（高）にします。 


掃協機で表面を掃協します。 


面積切換スイツチを 
「を面」にします。 

ひかえめ運転になつている場合は、ひかえめ 
運転スイツチを巧して、通常運転にします。 

(ひかえめ運起ランプが消なの状態にします。） 



タタタタ 

团ピ Hi 嘉陶〇貫ザ篇ゅ I 

■■■■電源/温度調節 . 面積切換 ■■■■ 


FUJITSU HOT CARPET 


をイジ 自動切 


〇 




















































お手入れ（つづき） 


保管のしかた 


♦シーブンオフなどで収納されるとさ。 


fl 汚れている巧をふき取リます。 

•食物のカスや汁などが付着したままですと、保 
管中にカビや虫び発生する原因となリますので 
_よく取。除いてください。_ 

0湿気を協去します。 

•電源/温度調節ツマミを「5/ダニキック」 
(高）、面積切換スイ、ソチを「を面」にして約 
3時間通電します。 

•湿気を含んだままにしてお< と、異臭やカビの 
発生の原因となることがあリます。 



A 注忌 

0 ナフタリンなどの防虫剤は使巧しない 
で < ださい。 

•コント□-ラー部を傷め、過熱し义災の原 
因となることがあリます。 


•力ーペットは湿気の少ない場所 I こ保管してくださ 
し、。なお、折リたたんだカーぺットの上に物を置か 
胃ないでください。 


困つにとま 


が障かな？と思ったら 


■修理を巧頼される前にもう一度お調べくださし、。 


をが 

お調べ<ださい 

処置 

暖 

か 

< 

な 

ら 

な 

し、 

面積切換ランプが 
消なしている 

電源プラグびお実に差し込まれていまずか？ 

奥までお実に差し込んでください。 

ご家庭のヒューズやブレーわ一が切れていまだ 
んか？ 

確認してください。 

面積切換ランプが 
点灯している 

電源/温度調節ツマミび「1」 （ 但）に近い位置 
になっていまだんか？ 

電源/温度調節ツマミを高めの目盛でお使い< 
ださい。0^5ページ 

ひかえめ運転ランプが点灯していまだんか？ 

ひかえめ運転スイッチを巧して解除してくださ 
し、。 - 8ページ 

コント□ーラーの上に保温性のよいものが載っ 
ていまだんか？ 

コント□ーラーの上のものを取り除いてくださ 
い。 

切タイマーランプ 
び点滅している 

運転開始から切タイマーの設を時間に時間、 

4時間、6時間のいずれか）が経過していまだん 
か？ 

電源/温度調節ツマミを一度「切」にしてか6 
再度人れなおしてください。 

■ 8ぺージ 

める<感じる 

座布団など保温性のよい电のを載だていまだん 
か？ 

置いたものの下だけび熱くな口、化の部おの温 
度び但< な口まず。座巧団などを取口除いて< 
ださい。 [1^6 ぺージ 

極端に厚手のわバーを使用していまだんか？ 

適切な厚みの電気わ一ぺット用わバーをご巧意 
ください。0^5ページ 

他の嚴房器具の熱が直接当たっていまだんか？ 

他の暖房器具か6離して < ださい。 

欧6ぺージ 

電源を入れてか6 

2時間ぐ6いすると 
暖か<な<なる 

熱が逃げやすい床面で使用していまだんか？ 

連続通電防止機能が働いています。 

本体の下に毛足のないフェルトや毛布などを敷 
いて熱が逃げないよラにしてください。 

欧4 ■ 6ぺ-ジ 

本体にシミがでさている 
( ヒーター線におつて 
焦げたよ5に見える） 

お茶などをこぼしたことがあ口まだんか？ 

( ご使用にともない、ミちれび浮さ化てくること 
びあ口ます。） 

タオル等をめるま湯に浸し、よく紋ってか6、 
シミの表面を軽くたたいてみてください。巧に 
色び移れば水溶性の';ちれです。 （ 焦げではあ口 
まだん。） [1^9 ページ 

電源プラグを巧いてか6行ってください。 




































が障かな？と思ったら（つづき） 


■電源コード、電源プラヴは、ときどき点検してください。 


•電源コードの被ふ<が傷んでいる。 

■電源コード、電源プラヴが傷んでいます。 


■使用や、電源コード、電源プラヴの一卽び熱い。 

直ちに電源プラヴをコン它ントか6巧い 


参使用中、電源コードを曲げたリ、伸ばしたリすると、暖かく 

て、お買上げの販売店に点検-修巧を巧 


なつたり、めるくなつたリずる。 

頼して < ださい。 



※お買上げか6数シーブン （3 〜5年）たちました6、ご使巧上支障がな<ても安全のため、服売店に点検をご相談< 
ださい。 


保証と アフターヴー ビス 


保証書 

参お買上げの際に、巧を事項が記入されている保証書を販売店よリ必ずお受け取 
リ<ださい。保証書があリまだんと、無料修理保証期間中で电代金を請ホされ 
る場合があリますので、大切に保をしてください。 

保証期間 

参保証期間は、お買上げ曰よリ1年間です。 

参無料修理保証期間中に故障び起きた場合は、保証書をご提示のラえ、お買上げ 
の販売店に修理をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理 

•保証期間経過後の修理については、販売店にごち談ください。当社は販売店か 
6の';ち义によリ補修用性能部品を販売店に供給します。 

補修巧性能部品の 
保有期間について 

参当社はこの電気カーぺットの補修用性能部品を製造巧切リ後、6年保有してい 
ます。 

•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

ご贈答品などで購入店に 
修理巧頼がで言ない場合 

•おおくの当社製品取扱店か、裏き紙のを国サービスネットワークに記載されて 
いるお近 < の当社サービス窓 n へごち談 < ださい。 


参お名…保証書に書いてあリます。 参お名前、ご住戸斤 

修理を依頼されるとき •症状…できるだけ詳しく •電話番号 

参お買上げ年月曰 ''保証書に書いてあリます。 参道順''巧近の目印を 


仕様 


お名 

HH-20S 

HH-30S 

本体 

定格 

交流100 V- 520 W 

交流100 V- 700 W 

表面な質 

ポリエステル100% 

電源コード 

1.5m 

寸法 

176cm X 176cm 

235cm X 195cm 

質量 

約 4.1 怯 

約6.4惦 

温度調節目盛 

「己/ダニキック」 

(局） 

「3」 

(中） 

「己/ダニキック」 

(局） 

「3」 

(や） 

表面温度XI 

約4己で 

約36で 

約4己で 

約36で 

消費電力量 X2 (1 時間あたり） 

約 294Wh 

約 168Wh 

約 359Wh 

約 231Wh 

電気け X3 (1 時間あたリ） 

約6.5円 

約3.7円 

約7.8円 

約5.1円 


ネま面温度および消費電力量は、日本電機工業をの測定方法に基づいて測定した値です。実際に使田されるときは、室 
温、床面などの部屋の構造や使田状態によリ多少異なリます。 


XI 表面温度……室温20でで、畳の上に電気カーペットを一枚に広げ、3な荷重を加えた状態での測定値です。 

X 2 消費電力量’'室温1已でで、畳の上に電気カーペットを一枚に広げ、5時間通電したときの平巧値です。 

X 3 電気け . 電力料金目を単価 IkWh 当たリ22円（税込）として、消費電力量を电とに算化しています。 

電気代の目安としてください。 

ネ上記測定値は当社カバ ー t ットモデル （ HC -20 SWV お/ HC -30 SWV お）のカバーと組み合わだたときの値です。 

⑩ 



































を国ヴービスネツトワーク 


修理-お取扱い-お手入れなどのごホ目談は、まずお買上げの販売店へお申し付け<ださい。 

お居や贈答品などでお困りの場合は、当社サポート它ンターまたは最寄りのサービス它ンターへ 
ごホ目談< ださい。 


製品の修理巧ま目および技術などに関するお問い合わだは下記サポート它ンターへ 


巧頼を集中してお受けします。 いビタイトルは PHS および IP 電話か5は、ご利用にな 

111 れまだんので下記の電話番号へおかけください。 

民 Y 為 UOf U"UOy"l 11 H 魄 ii •東北•首都圏地区】 S 044(861)7700( 代） 

fax 0120-070-220 (フリ-ダ仆ル） 【中部•ぶ幾•中の国•九州巧区】巧 072 (332) 3311 ( it ) 


• f 四相苗をお受けします。 •ナビダイトルは PHS およひ' IP 電話か引ま、ご利曲こな 

*3 れまだんので下記の電話蚕号へおかけください0 

每イを UOf U—U む y -odd 【化海道•東北.首都圈巧区】 S 044 (857) 3000 (代） 

ナヒ 3 Y 材レ® 

FAX 0 に 0-070-247 (フリ-タイ村レ） 【中部•お設•中四国•九州巧区】巧 072 (332) 3841 (巧） 

♦ナビダイトルの通話料は、全国一律です。 


インターネツト…修理受付、技術相談についてお受け致します。 

URL http : // WWW.Tujitsu - general . com / jp / support / 




^化;毎道全域-青森-巧田•岩手•宮城-山お-福島化区 I 

サービス它ンター 


化巧道 垃011に41)4622(け） 
青 巧 巧017 (722) 9012 (似 
盛岡 狂019 (638) 5130 (け) 
仙台 泣022 (239) 日106 (似 
山お 泣023 (645) 6330(け） 
郡山 垃024 く 922) 5570 (け) 


〒〇目0 - 0007化幌巿中央因け:ま西 13 T 目の1塚本ビル 
干 030-0813 青森巿糊贾 1- 日-5サンシインプ5ザむ原 B -101 
干020 -0891 岩手県紫波那矢巾町流通 t ンター南 3 T 目9番5号 
7983-0034 帖台巿宮城野区扇町3了目5番5号 
干9如-0832山お巿城西巧 4-20-31 
f 963-8024 那山市朝日2 - 1 - 5み义ビル105号 



静岡 

富山 

石川 

福井 

岐阜-愛ミ日•五重•滋賀- 

京都 

大販 

兵庫 

奈良 

和歌山地区 


サービス它ンター 


おお a 053 (464) 0068 ( ft ) 
金お巧076 (291) 2354(け） 
を古屋巧052 (775)1847 (け） 
=重泣059 (232) 7407 (似 
京都巧075 (931) 0486 (似 
大版狂072 (332) 3603(け） 


干435 0048ミ兵お巿東区上西巧3 5 - 5 
7921-8014 をミ尺市糸田1了目71番地 
7465-0028 をち居市を東区巧高台 1 T 目1315番地 
〒日14 0102津市栗真町屋巧1709番地 
〒目01 -8213 韶师 i 区义だ中が弧 5-2 -旧碑適ビル巧 A イツ1階 
干 580-0004 化原市西野々2了目1番45号 



サービス它ンター 


東京第- 巧03 (3864) 9331(け） 
東京第 こ垃0422巧 3) 6709 (け） 
まま第5 巧0426 (36) 56日7 (け） 
ま斤潟 巧02日 （285) 1136 (け) 
高崎 巧027 (328) 0711(け） 
き都き 巧028 (662) 8221(似 
大き 泣048 (668) 48に（け） 
千爱 泣047 (484) 9105 (似 
横；'兵 泣045 (944) 3900 (け） 
川崎巧 044 (861) 7825 (け） 
静岡 巧054 (237) 8859 ( It ) 
む 本巧0263 口 7) 3246 ( It ) 


〒川 -0051 まま都台ま区商前 4 T 目旧き6き商前柴田ビル 
〒旧 0-0014 武蔵野市関前3了目1日蚕10号が;山ビル1階 
干192^0914 A 王子巿片島の311 -1 1」-べ片島1階 
干9己 0-09 目2新湧邮史础巧島2了目 1 绳1号テイ-アンドケイ出来島 1 階 
干 370-0831 高崎市あら町6番1白号 
干 321-0 日12宇都宜市石井巧2已78番地 
干331-0811さいたま巿 j 枢吉軍?巧 2 T 目202番地信 
〒の6-朋巧；讯柿腊服鹿 T 目 1 日歪42ソルボン3のシヨン 101 号室 
〒の 4-0007 横;'兵巿都お区桂田南日了目旧番已3号 
干 213-8 日02川崎市高津区末長1 11 6 
干422•如34静岡市駿河区高む2了目17を33号 
干 390-0841 お本巿港3了目10 -11 巧井ビル1階 


岡山巧086に 44) 4217 (け）〒700-0924岡山巿大元 2-4-3 トマシ》大元ビル1階 
に島垃082 (503) 51旧（け）〒733-003日広島市西区南観音已^11 - 12 
が江巧0852 (21) 9014 (似〒69〇-〇01日悦 I 巿上丹木 9-2-17 シ i ルブ5ン102 
高松巧087 (885) 1111(け）〒761-8084高化市一宫町2 58番の1 
が山巧089 (的 4) 0857 (け）〒79〇-〇ぉ2 ♦公山巿朝生田町 7-1-32 



9畐岡-佐賀-長崎-熊本-大分-宮崎-庭巧島-冲縄地区1 


サービス它ンター 

福岡 巧092 (552)1435 (け) 
化九! Itl S 093 (921) 4572 ( It ) 
熊本 巧0日6 0360) 3981(け) 
鹿巧島 巧099 (254) 6505 (け) 


干815•日031福岡市南区清水2 了目9番29号 
〒802-0064化化州巿小鲁化区片野4了目3-旧木巧ビル1階 
〒862-0913熊本市尾の上4了目11 -47 号ミヒ□ビル 
干 890-0073 鹿巧島市宇宿3了目17番13号 


ネ住巧-電話番号はを更になることびありますので 
ご了承ください。 

(2007 年 4 月現な） 


株式を社富±通ゼネラル 

干 213-8502 り I 崎巿高津区末長1116番巧 



長年ご使用の電気カーペットの点おを！ 

の 

このよラなを状はあ口まだんか？ 


• り」 （ 但）目盛にしても力一ぺット本体び異常に熱いとき。 

ご使田を中止してください。 



♦とさどさ暖かくな6ないとさ。 、 

故障や事故防止のため、ずぐに 



•電源コード、電源プラグ、コン它ント、コント□-ラーび 

電源プラヴをコンたントか6巧 


異常に熱いとき。 

いて、お買上げの貞反売店または 


卸ま占♦ミ 

♦カーぺット本体び破れた口、ずり切れたとさ。 

当社サービス窓□に点検-修理 


发1目厉 If 巧 

♦通電や1ここげくさいニオイがする。 

をご依頼< ださい。 



♦その化の異常や故障びある。 











































